felsOoktatAsi intezmenyrendszerek 


S zazadunk utols6 harmadaban jelentos valtozasok tortentek az europai 
felsooktatas intezmenyrendszereben es intezmenyhalozataban. A felsooktatas in¬ 
tezmenyrendszerenek alakulasat, fejlodesi iranyait tekintve lenyeges elteresek mu- 
tatkoztak a fejlett ipari orszagok es a volt allamszocialista orszagok kozott, de e ket 
orszagcsoporton bellil is az egyes orszagok intezmenyrendszerenek voltak es vannak 
sajatos vonasai. Ezert a felsooktatas intezmenyrendszerenek, intezmenyhalozatanak 
alakulasa kelloen differencialt elemzest igenyel, a fo fejlodesi tendenciak kiemelese 
mellett a sziikseges mertekben ismertetve az egyes orszagok felsooktatasanak torte- 
nelmileg kialakult sajatossagait is. 

A felsooktatas dualis intezmenyrendszerenek kialakulasa; a non¬ 
university szektor 

A felsooktatas egyik fo fejlodesi tendenciaja a 20. szazad utolso harmadaban a fejlett 
europai orszagok nagy tobbsegeben — a felsofoku oktatas expanziojaval, diverzifika- 
lodasaval osszefiiggesben - a felsooktatas dualis intezmenyrendszerenek kialakulasa, 
az egyetemi szektor mellett a rovidebb tanulmanyi ideju, gyakorlatra orientalt kep- 
zest nyujto intezmenyek halozatanak kiepiilese volt. Rovid tanulmanyi ideju felso- 
oktatasi intezmenyek - kiilonosen a pedagoguskepzes es a kereskedelmi oktatas terii- 
leten — sok orszagban mar korabban is voltak, szeleskoru elterjedesiik azonban a 
fejlett europai orszagok zomeben a 60-as evek masodik es a 70-es evek elso feleben 
kovetkezett be. 

Fo tipusanak - tobb orszag szamara modelljenek - elsosorban a nemet Fachhoch- 
schule tekintheto. A Nemet Szovetsegi Koztdrsasdgban a Fachhochschule-k a korabbi 
felsofoku szakiskolak atszervezesevel a 70-es evek elejen alakultak ki, 1979-tol pedig 
kiilon Verwaltungsfachhochschule-ket is letesitettek. E szakfoiskolak 3 — tenylegesen 
inkabb 4 — eves tanulmanyok utan Diplom (FH) kepesitest adnak. A szakfoiskolak 
halozatat az ujraegyesites utan az uj tartomanyokban es^Kelet-Berlinben is kiepitet- 
tek. Az 1995/96. tanevben Nemetorszagban 138 Fachhochschule es 35 Verwaltungs- 
fachhochschule mukodott. A kormanyzat — elsosorban a hosszabb tanulmanyi ideju 
egyetemi kepzes tovabbi novekedesenek merseklese erdekeben — a Fachhochschule-k 
fejleszteset tuzte ki celul; a szovetsegi kormany 1993. februar 34 iilesen elfogadott 
oktatas-es kutataspolitikai alapelvek ertelmeben a szakfoiskolak kapacitasat — resz- 
ben az egyetemi eroforrasok atcsoportositasaval — a felsooktatasi kapacitas legalabb 
40%-ara kell novelni. 
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A post-secondary kepzes Nemetorszagban a felsooktatasi intezmenyek szervezeti 
keretein kiviil, a szakoktatasi intezmenyekben (Berufsakademien, Fachschulen, Berufs- 
fachschulen, Schulen des Gesundheitswesen) folyik. Megjegyzendo azonban, hogy a 
Berufsakademie-k - elsosorban Baden-Wiirttembergben - 3 eves kepzest is nyujta- 
nak, amelynek soran a Diplom (FH) oklevellel egyenerteku kepesites szerezheto. 

A dualis rendszer masik tipikus peldajanak a korabbi szakirodalomban az Egyesiilt 
Kirdlysaghm^vy system-et tekintettek. Ez azonban letrejottetol kezdve sajatos vona- 
sokat mutatott, a 90-es evek elejen pedig lenyegesen atalakult. A further education 
szektor — a polytechnic-ek es az e szektorhoz tartozo college-ok - az 1963. evi Robbins 
Report es az 1966. evi White Paper alapjan a 60-as evek vegen es a 70-es evek elejen 
epiilt ki. A polytechnic-ekben - az Egyesiilt Kiralysag „comprehensive school”-jaiban — 
nagymertekben diverzifikalt kepzes folyt, a 2 eves kepzestol a Master fokozat elnye- 
resehez vezeto tanulmanyokig terjedoen, de nehany College of Higher Education- 
ban is lehetoseg volt magasabb diplomak szerzesere. 

Az Egyesult Kiralysag felsooktatasanak non-university szektoraban azonban a 90- 
es evek elejen jelentos valtozasok tortentek. Az 1991. evi feher konyv feladatkent 
jelolte meg a magasabb diplomak megadasa joganak tovabbi polytechnic-ekre es col¬ 
lege-okra valo kiterjeszteset, valamint egyes polytechnic-ek egyetemme nyilvanitasat. 
(Mint John Major miniszterelnok irta e dokumentum eloszavaban: „A felsooktatas- 
ban az lesz a kulcsfontossagu reformunk, hogy veget vetlink az egyre mestersegesebb 
megkulonboztetesnek egyreszrol az egyetemek, masreszrol a polytechnic-ek es a col¬ 
lege-ok kozott.”) Ezt kovetoen az 1992. evi Further and Higher Education Act ertel- 
meben valamennyi polytechnic es nehany college - psszesen 41 intezmeny — egyete- 
mi statust kapott, s ennek kovetkezteben a further education szektor intezmenyeinek 
szama 69-re csokkent. : 

Post-secondary, 3 evesnel rovidebb ideju kepzesi formak — a Higher National Cer¬ 
tificate es a Higher National Diploma megszerzesere iranyulo programok — a felso¬ 
oktatasi intezmenyekben is vannak, az emlitett 1991. evi feher konyv a diplomat 
nyujto 2 eves kurzusok szamanak noveleset tartotta szliksegesnek. Post-secondary 
paramedikalis es szocialis gondozo-kepzes folyik tovabba a Department of Health 
and Social Security intezmenyeiben. 

Ami a tobbi fejlett europai orszagot illeti: Hollandidban mar a 60-as evekben ki- 
epult a felsooktatas dualis intezmenyrendszere. A non-university szektort a Hoger 
beroepsonderwijs (HBO) intezmenyei, a hogeschool-ok alkotjak. Tanulmanyi ide- 
jtik - a gyakorlati kepzesi idoszakkal egyiitt - 4 ev, es a vegzettek Baccalaureus, ill. a 
muszaki es a mezogazdasagi kepzesben Ingenieur diplomat szereznek. Belgiumban 
ugyancsak viszonylag koran kialakult a felsooktatas dualis intezmenyrendszere. A 
non-university szektor intezmenyeiben — a vallon teriileteken az institut superieur- 
okben, a flamand teriileteken a hogeschool-okban — 3 eves rovid es 4—5 eves hosszii 
kepzes folyik, az utobbi kepzes egyetemi szintii diplomat nyujt. 

Az erosen diverzifikalt felsooktatasi kepzesi strukturaval rendelkezo eszaki orsza- 
gok koziil a 2—4 eves tanulmanyi ideju kepzest nyujto non-university szektor szeles- 
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koruen kiepiilt Daniaban (hojkskole-k, teknikum-ok, laererseminar-ok stb.), Norve- 
gidban (regionalis, rriuszaki, pedagogiai, egeszsegtigyi es szocialis, 4 eves kepzes ese- 
ten cand. mag. diplomat ado-hogskole-kj.es Svedorszdgban. Az utobbi orszaggal kap- 
csolatban — az e tekintetben tapasztalhato felreertesek elkerulese erdekeben - meg- 
emlftendo, hogy jollehet az 1977- evi felsooktatasi reform ertelmeben valamennyi 
felsooktatasi intezmenyt egysegesen hogskolanak neveznek, tenylegesen az egyete- 
meken es az egyetemi szintu foiskolakon kivtil nagyszamu alacsonyabb statusii fois- 
kola mukodik, amelyek a 2 eves tanulmanyok utan elnyerheto hogskoleexamen es a 
3 eves tanulmanyokat kovetoen szerezheto kandidatexamen mellett reszben a 4 eves 
tanulmanyokat igenylo magisterexamen diplomat is adnak, a licentiat es a doktor 
fokozathoz vezeto posztgradualis kepzest azonban nem folytatnak. 

A dekeuropai orszagok koziil a non-university szektor csak Gorogorszagban es 
Portugaliaban alakult ki. Gdrdgorszdgban — ahol a felsooktatas expanzioja a nyugat- 
es eszak-europai orszagokhoz kepest nehany ewel kesobb tortent — a non-university 
szektor kiepftesere 1973-ban keriilt sor, amikor ™ az addig is meglevo tanftokepzo es 
ovonokepzo akademiakon kivtil - muszaki es szakoktatasi kozpontok (KATEE) ala- 
kultak, majd 1983-ban ezeket nagyobb, tobb karii intezmenyekke (TEI) szerveztek 
at, amelyek Ptychion diplomat adnak, TE megjelolessel. E szektorhoz tartozik meg 
nehany egyeb intezmeny, a tanitokepzo es az ovonokepzo akademiak viszont a 80-as 
evek masodik feleben megszuntek, minthogy e pedagogusok kepzeset az egyetemek 
szervezeti keretei kozott valositottak meg. Portugaliaban ugyanesak 1973-ban ala¬ 
kult ki a non-university szektor, a politecnico-k szeles halozata. Ezek az intezmenyek 
3 eves tanulmanyok alapjan Bacharel diplomat adnak, tovabbi egy-ket eves tanulma¬ 
nyok utan azonban Diploma de Estudos Superiores Especializados, az egyetemi 
Licenciado fokozattal egyenerteku oklevel szerezhetd. 

Nehany fejlett europai orszagban a non-university szektor - az elozoekben targyalt 
orszagoktol elteroen - nem foiskolai jellegu intezmenyek, hanem inkabb felsofoku 
szakiskolak letesitesevel jott letre. Ausztridban e szektorhoz tartoznak a pedagogiai 
akademiak (jelenleg 14 pedagogiai, 5 szaktanarkepzo es 11 hitoktatokat kepzo aka- 
demia mukodik), valamint a szocialis munkasokat kepzo akademiak. Post-secon¬ 
dary kepzes folyik a felso kozepfoku szakoktatasi intezmenyekben szervezett Kolleg- 
ekben es Speziallehrgang-okban, valamint a reszben paramedikalis kepzest is nyujto 
egeszsegugyi szakoktatasi intezmenyekben. Uj fejlemenyt jelent az osztrak felsookta¬ 
tas non-university szektoranak fejlodeseben az, hogy az 1993. majusi Bundesgesetz 
alapjan 1994-ben megkezdoddtt a Fachhochschule-k kiepi'tese. Ezekben a tanulma- 
nyi ido altalaban 4 ev, es e kepzes kereteben FH megjelolessel Magister, ill. Diplom 
(pi. Diplom-Ingenieur) oklevel szerezheto. 

Svdjcban a non-university szektort ugyanesak felsofoku szakiskola-jellegu intez¬ 
menyek (Hohere Lehranstalten, ill. Ecoles Superieures stb.) alkotjak, amelyek Diplom, 
ill. Diplome kepesitest adnak, a szakirany es az intezmeny megjelolesevel. Ujabban 
tervbe vettek a felsofoku szakiskolak egy reszenek a nemet modellnek megfeleloen 
szakfoiskolava szervezeset, ezek kiepitese 1997-ben kezdodik meg. 




578 EUROPA ^ 

Finnorszagban a non-university szektort a 90-es evek kozepeig a szakoktatasi iritez- 
menyek tin. felso intezeti szintje jelentette, nagyobbreszt az ISCED 5-nek, reszben az 
ISCED 6-nak megfelelo kepzest nyujtva. A parlament 1991. juniusi dontese alapjan 
a fenti intezmenyek atalakitasaval 1996-ban 22 szakfoiskolat (Ammattikorkeakoulut) 
hoztak letre, es a kormany altal 1995 decembereben elfogadott, 2000-ig terjedo ok- 
tatasfejlesztesi terv ertelmeben a non-university szektor reformjat e tervidoszakban 
vegre kell hajtani, mintegy 30 szakfoiskola mukodesevel szamolva. E szakfoiskolak a 
3 eves tanulmanyokat kovetoen az elso egyetemi diplomaval (kandidaatti) egyenerte- 
ku oklevelet fognak adni. Megemlftendo meg, hogy az altalanos iskolai pedagoguso- 
kat kepzo felsofoku intezeteket mar korabban, az ovonokepzo intezeteket pedig 1995- 
ben megsziintettek, es e pedagogusok kepzeset az egyetemek pedagogiai fakultasai- 
nak feladatava tettek. 

Ket del-europai orszagban nem alakult ki a felsooktatas dualis intezmenyrendsze- 
re. Spanyolorszdgban a korabbi kozepfoku szakoktatasi intezmenyek atalakitasaval az 
egyetemek szervezetebe tartozo tin. egyetemi iskolakat (Escuelas Universitarias) lete- 
sltettek, amelyekben 3 eves kepzest kovetoen a Diplomado, ill. az Ingeniero Tecnieo 
vagy az Arquitecto Tecnico oklevel szerezheto. Az egyetemek szervezeti keretein kl- 
viil csak nehany felsofoku szakiskola mukodik. Olaszorszagban a felsooktatas igen 
kevesse diverzifikalt. A jovoben a felsooktatas nagyobb diverzifikaltsagat a rovid ta- 
nulmanyi ideju kepzesi formak kiterjesztesevel az egyetemek szervezeti keretei kozott 
klvanjak megvalosltani. 

Kiilon tlpust kepvisel a francia felsooktatds: az egyetemi szektor ket intezmenycso- 
portbol — az egyetemekbol es a grande ecole-okbol — all, ugyanakkor az egyetemek 
szervezeteben mukodnek a 2 eves tanulmanyi ideju Institut Universitarie de Tech- 
nologie-k (IUT), amelyek Diplome universitaire de technologie (DUT) oklevelet 
adnak. A non-university szektor korebe tartoznak a rovid tanulmanyi ideju speciali- 
zalt ecole-ok, ezek koziil azonban az ecole normale-ok megszuntek, minthogy az 
1989. evi reform ertelmeben valamennyi pedagogus kepzeset az egyetemek szerveze¬ 
ti keretei kozott valosltjak meg. Post-secondary kepzest nyujtanak a llceumok 2 eves 
felsofoku technikusokat kepzo szekcioi (STS), amelyek Brevet de technicien superieur 
(BTS) kepesltest adnak, valamint a grande ecole-ok 2 eves elokeszlto osztalyai (CPGE). 

Altalanossagban megallaplthatjuk, hogy a fejlett europai orszagok tobbsegeben no- 
vekszik a non-university szektor jelentosege, mind mennyisegi fejlodeset, mind pe¬ 
dig e szektor intezmenyei szlnvonalanak emelesere, a Fachhochschule-tlpusu foisko- 
lak kiepltesere iranyulo intezkedeseketfigyelembe veve. E szektor mereteinek alaku- 
lasat ugyanakkor befolyasolta az a korulmeny, hogy a pedagoguskepzes szintjenek 
emeleset celzo reformokkal osszefuggesben nehany orszagban a pedagoguskepzes egesze 
az egyetemi szektorhoz keriilt. Tobb orszagban a non-university szektor intezmenye- 
iben differencialt tanulmanyi ideju, 2-4 eves kepzes folyik. E szektor intezmenyei 
nagyobbreszt kepzesi agankent specializaltak, tobbnyire kiilon muszaki, gazdasagi, 
igazgatasi, pedagogiai, szocialis es egeszsegiigyi foiskolak, ill. felsofoku szakiskolak 
mukodnek. Egyes orszagokban — Igy az Egyesiilt Kiralysagban, Gorogorszagban es 
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kiilonosen Nemetorszagban - azonban szelesebb kepzesi profilu intezmenyek is van- 
nak. (A hamburgi szakfoiskolan pi. 25, a hannoverin 26, a hildesheimin 19, a kolnin 
22, a krefeldin 21, a miinchenin 20, a miinsterin 18, az osnabriickin 17 szakon 
folyik kepzes.) 

A post-secondary - 3 evnel rovidebb - kepzes tobb orszagban a felsooktatasi intez- 
menyekben folyik, mas orszagokban a kozepfokii szakoktatasi intezmenyekben, egyes 
orszagokban pedig mindkettoben. A post-secondary kepzes folytatasara szervezett 
intezmenyeket magaban foglalo kiilon intezmenycsoportrol, mint a felsooktatas har- 
madik szektorarol Europaban — velemenyem szerint — nem beszelhetiink. 

A volt dllamszocialista orszdgok tobbsegeben a felsooktatas diverzifikalodasara csak 
korlatozott mertekben keriilt sor. A foiskolak halozata tulajdonkeppen csak Magyar- 
orszagon alakult ki. Nehany volt allamszocialista orszagban a non-university szek- 
tort felsofokii szakiskola jellegu intezmenyek (Bulgariaban a poluviszs intezetek, Ju- 
goszlaviaban a vise skole-k, Lengyelorszagban pedig a post-secondary policealis isko- 
lak) alkottak, mfg Csehszlovakiaban, Romaniaban es a Szovjetunioban a korabban 
mukodo rovidebb kepzesi ideju intezmenyek megszuntek. 1990 utan e tekintetben 
tobb orszagban is valtozasok tortentek, lgy Csehorszagban felsofoku szakiskolak (vyssi 
odborne skoly) letesiiltek, hasonlokeppen Szlovakiaban is; Romaniaban pedig vissza- 
allitottak a post-secondary kepzest nyujto poszdfcealis iskolakat. 

Az egyetemi szektor fejlodese 

Az elmiilt harom es fel evtizedben ugyanakkor a felsooktatas egyetemi szektor a is 
jelentos mertekben fejlodott. Sok orszagban az egyetemek szdma — reszben uj intez¬ 
menyek alapitasaval, reszben egyes foiskolak egyetemme szervezesevel, ill. egyetemi 
statusii intezmennye nyilvanftasaval - lenyegesen novekedett. 

A fejlett ipari orszagok koziil Daniaban 2 uj egyetemi kozpont es 7 egyetemi szintu foiskola 
szervezesevel csaknem ketszeresere nott az egyetemi szektor intezmenyeinekszama; az Egyesillt 
Kiralysagban a 60-as evekben 8 uj „whitebrick” egyetem letesitesevel es 13 College of Ad¬ 
vanced Technology egyetemme szervezesevel ugyancsak kozel ketszeresere nott az egyete¬ 
mek szama, majd 1992 utan a polytechnic-eknek es nehany college-nek egyetemi statusii 
intezmenyekke vaiasaval az egyetemek szama 88-ra novekedett. Finnorszagban a 60-as, 70- 
es evekben 9 uj egyetemet alapitottak, a Nemet Szovetsegi Koztarsasagban e ket evtizedben 
28 uj egyetemet, ill. Gesamthochschule-t szerveztek, Portugaliaban kiilonosen sok uj egye¬ 
tem (tiilnyomoreszt maganegyetem) jott letre a 70-es evekben, Spanyolorszagban pedig az 
elmiilt harom evtizedben 23 uj egyetem letrehozasaval az egyetemek szama tobb mint ket es 
felszeresere nott. Megharomszorozodott a francia egyetemek szama is; ez azonban nem uj 
egyetemek letrehozasat jelentette, hanem az 1968. evi torveny ertelmeben az egyetemek 
profilfrozasat, szettagolasat. 

A volt allamszocialista orszagokban is - a felsooktatas mennyisegi fejlodesevel szoros ossze- 
fiiggesben - nagyszamii uj egyetem, ill. egyetemi szintu foiskola letesult, nagyobbreszt uj 
intezmenyek szervezesevel, de reszben a meglevo egyetemek egyes fakultasainak onallo in¬ 
tezmenyekke szervezesevel. A rendszervaltozas utan Lengyelorszagban es kiilonosen Roma¬ 
niaban —jelentos mertekben a maganintezmenyek egesz soranak letesitese kovetkezteben - 
lenyegesen novekedett az intezmenyek szama. 
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A fejlodes soran a felsooktatas diverzifikalodasa az egyetemi szektorhoz tartozo 
intezmenyek kepzesi rendszereben is megmutatkozott, szamos orszag egyetemeinek, 
ill. egyetemi szintu foiskolainak szervezeti keretei kozott rovid tanulmdnyi ideju kep¬ 
zes is folyik. A fejlett ipari orszagok koziil Spanyolorszagban - mint emlitettuk — a 
felsofokii oktatas diverzifikalodasat elsosorban az Escuola Universitaria-k letesfte.se- 
yel valositottak meg, de az egyetemi fakultasokon is az elso ciklus befejezese utari az 
egyetemi iskolak diplomainak megfelelo oklevel szerezheto. Az Egyeslilt Kiralysag 
egyetemein a 3 eves tanulmanyok alapjan szerezheto Bachelor s degree ad nem egye¬ 
temi szintu vegzettseget (egyetemi szintu diplomat ugyanis csak a Bachelor Hons, 
degree es termeszetesen a Masters degree jelent). Nemetorszagban elsosorban a 
Gesamthochschule-k nyujtanak rovid tanulmanyi ideju kepzest (nagyobbreszt az un. 
Y-modellben), de nehany mas egyetemen is van ilyen kepzes. Az egyetemi oktatas 
elso ciklusakent rovid tanulmanyi ideju kepzes folyik egyes eszaki orszagokban (lgy 
Daniaban, valamint az 1993-as reform ertelmeben Finnorszagban es Svedorszag- 
ban). A francia egyetemeken 3 eves tanulmanyok utan licence diploma nyerheto (a 
hallgatok tobbsege azonban tovabb folytatja tanulmanyait a maitrise fokozat vagy az 
IUFM-ekben a tanari diploma megszerzeseert). Csak nehany szakra korlatozodo ro¬ 
vid tanulmanyi ideju kepzes folyik Ausztriaban (Kurzstudien), Svajcban es Olaszor- 
szagban (a Diploma Universitario oklevel megszerzesere iranyulo 2—3 eves tanulma¬ 
nyok es a Scuole dirette a fini speciali kurzusai); az utobbi orszagban e rovid ideju 
kepzesi formak kiterjesztesere torekszenek. A tobbi vizsgalt fejlett europai orszagban 
(lgy Belgiumban, Gorogorszagban, Hollandiaban es Portugaliaban) az egyetemeken 
nines rovid tanulmanyi ideju kepzes. 

A volt allamszocialista orszagok koziil Magyarorszagon a ketszintu — foiskolai es 
egyetemi — kepzes a 60-as evek vegen es a 70-es evek elso feleben az egyetemeken 
tobb kepzesi agban, ill. szakon ldalakult (megelozve a nemet Gesamthochschule-k 
hasonlo jellegu kepzesenek megsziileteset). Rovid ideju kepzes folyt a lengyel egyete¬ 
meken es egyetemi szintu foiskolakon (az un. zawodowe kepzes), az egykori Jugo- 
szlavia egyetemein (az elso kepzesi szakaszban a vise skole szintu vegzettseg megszer- 
zesenek lehetosegevel) es a roman egyetemeken (a 3 eves subinginer-kepzes), a tobbi 
volt allamszocialista orszag egyetemein nem volt rovid ideju kepzes. A rendszervalto- 
zast kovetoen azonban Csehorszagban, Szlovakiaban es egyes volt szovjet koztarsa- 
sagokban is bevezettek a 3-4 eves tanulmanyok utan szerezheto, a Bachelor diplo- 
manak megfelelo oklevelet, Lengyelorszagban a rovid tanulmanyi ideju kepzes kore 
az egyetemek szervezeti keretei kozott un. nyelvoktatoi kollegiumok (Kolegia nauezy- 
cielskie jezikowe) szervezesevel a nyelvoktatok kepzesevel boviilt, Romaniaban pedig 
a subinginer-kepzest megszlintetve az egyetemi kollegiumok (Colegii universitari) 
letesitesevel szelesebb vertikumuva valt a rovid ideju kepzes. 

A felsooktatas harmadik szintjet alkoto posztgradudlis kepzes egyreszt a magasabb 
vagy specialis diploma, masreszt a doktori fokozat megszerzeseert folytatott tanul- 
manyokat jelenti. Az elso kategoriaba tartozo kepzes a fejlett europai orszagok koziil 
Ausztriaban es Nemetorszagban az Aufbaustudium, tovabba Belgiumban a licence 
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speciale, a diplome d’etudes specialisees es a diplome d’etudes complementaires (ill. 
azok flamand megfeleloi), Daniaban a Mag.art* a tobbi eszaki orszagban a licenciatus, 
Franciaorszagban a Diplome d’Etudes Approfondies (DEA), a Diplome d’Etudes 
Superieures Specialisees (DESS) es a Diplome de recherche technologique (DRT), 
Gorogorszagban a Metaptychiako diploma idikefsis, Olaszorszagban a Diploma di 
Specializzazione, Portugaliaban pedig a mestre diploma elnyeresere iranyulo tanul- 
manyok. A doktori kepzes valamennyi fejlett europai orszagban a felsooktatas szer- 
ves reszet alkotja, tanulmanyi ideje es szervezettsege azonban orszagonkent eltero. 

A volt allamszocialista orszagok egyetemein intezmenyes posztgradualis jellegu 
specializacios kepzes az egykori Jugoszlavia utodallamaiban, valamint Lengyelorszag- 
ban es Magyarorszagon folyik. A rendszervaltozas utan a volt allamszocialista orsza¬ 
gok zomeben a doktori kepzes is — a tudomanyos fokozatok korabbi rendszerenek 
megsziintetesevel - az egyetemeken tortenik. 

Az egyetemi szektor intezmenyeinek szakmai profilja, kari tagozodasa, az ezekben 
kepviselt kepzesi agak es tudomanyagak koret tekintve az egyes orszagok kozott, de 
sok esetben az egyes orszagokon beliil is lenyeges eltereseket mutat. Szamos fejlett 
europai orszagban a kepzesi agak es a tudomanyagak szeles— a hagyomanyos negyka- 
ru universitasokhoz kepest joval szelesebb — koret felolelo egyetem mukodik, ame- 
lyek a „regi” egyetemi karokon kiviil tarsadalomtudomanyi, kozgazdasagi, pedagogi- 
ai, muszaki, mezogazdasagi, allatorvosi, muveszeti, testnevelesi stb. fakultasokkal, 
ill. departmentekkel rendelkeznek, a muszaki egyetemeknek pedig human, kozgaz¬ 
dasagi, termeszettudomanyk orvosi es mezogazdasagi karai is vannak. 

Csak nehany peldat megemlitve: Belgiumban a genti egyetem 11 karrai (koztiik politoiogi- 
ai-tarsadalomtudomanyi, kozgazdasagi, pszichologiai-pedagogiai, muszaki, mezogazdasagi 
es allatorvosi fakultasokkal), a leuveni flamand katolikus egyetem 13 karrai (koztiik koz¬ 
gazdasagi, pszichologiai-pedagogiai, tarsadalomtudomanyi, muszaki, mezogazdasagi es test¬ 
nevelesi fakultasokkal) rendelkezik. Nemetorszagban a bochumi Ruhr-Universitat-nek 20 
~ koztiik kozgazdasagi, harom muszaki es testnevelesi - kara, a bremai egyetemnek 12 - 
koztiik muszaki, kozgazdasagi es sport - Fachbereich-je van, mig az aacheni Rheinisch- 
Westfalische Technische Hochschule 9 — koztiik human, matematikai-termeszettudoma- 
nyi, kozgazdasagi es orvosi, a miincheni Technische Universitat pedig 12 — koztiik kozgaz¬ 
dasagi es tarsadalomtudomanyi, orvosi, mezogazdasagi es erdeszeti, valamint elelmiszer- 
technologiai — fakultassal rendelkezik. Az olaszorszagi egyetemeknek politikatudomanyi, 
kozgazdasagi, muszaki, epfteszeti, mezogazdasagi es allatorvosi karai is vannak, lgy pi. a 
barii, a milanoi es a perugiai egyetem 11, az I. napolyi es a padovai egyetem 12, a bolognai 
13, a romai La Sapienza egyetem pedig 14 fakultasbol all. Szeles szakmai profilu tobb 
spanyol egyetem, amelyeken politologiai-tarsadalomtudomanyi, kozgazdasagi, allatorvosi 
es kepzomuveszed fakultasok, valamint Escuela Tecnica Superior-ok es Escuela Tecnica 
Superior de Arquitectura-k is vannak. 

A fejlett europai orszagokban ugyanakkor nagyszamu kevesebb karrai rendelkezo 
egyetem is mukodik, sot tobb egyetemnek csak 2—3 fakultasa van (lgy pi. a ket uj 
osztrak egyetemnek, valamint egyes uj gorog egyetemeknek). 

Az egyetemek szakmai profiljanak kerdeskorevel szorosan osszefiigg a specializalt 
egyetemi szintu intezmenyek , az un. szakegyetemek kerdese. Muszaki egyetem vala- 
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mennyi fejlett europai orszagban mukodik, de — mint emlftettem - tobb orszagban 
az egyetemeken is vannak muszaki fakultasok. Az orvosi fakultasok az europai kon- 
tinentalis orszagok tulnyomo reszeben az egyetemek szervezeti keretei koze tartoz- 
nak, kiilon orvostudomanyi egyetemi szintu intezmeny osszesen harom van (egy 
Svedorszagban es ketto Nemetorszagban, megjegyzendo azonban, hogy ugyanakkor 
34 nemet egyetemen is van orvosi kar). Kozgazdasagi egyetem az orszagok tobbsege- 
ben mukodik, de ezek nagy reszeben az egyetemek is rendelkeznek kozgazdasagi vagy 
kozgazdasagi-tarsadalomtudomanyi fakultassal. (Olaszorszagban pi. egy kozgazda¬ 
sagi egyetem van, a milanoi Universita Commerciale Luigi Bocconi, kozgazdasagi 
fakultas pedig 36 egyetemen mukodik, Hollandiaban ugyancsak egy kozgazdasagi 
egyetem van, a breukeleni Universiteit voor Bedrijfskunde, es het egyetemen van 
kozgazdasagi kar.) Agrartudomanyi egyetem, ill. egyetemi szintu foiskola Ausztria- 
ban, Daniaban, Franciaorszagban, Gorogorszagban, Hollandiaban, Norvegiaban es 
Svedorszagban van, Belgiumban pedig egy mezogazdasagi fakultas; a tobbi orszag¬ 
ban a mezogazdasagi karok az egyetemek vagy a muszaki egyetemek szervezetebe 
tartoznak. Kiilon allatorvostudomanyi egyetem csak Ausztriaban, Franciaorszagban, 
Norvegiaban es Nemetorszagban mukodik (de ez utobbi orszagban ot egyetemen is 
van allatorvosi kar), a tobbi orszagban az allatorvosi fakultas az egyetemek szerveze¬ 
tebe tartozik, ket orszagban — Daniaban es Svedorszagban — az agrartudomanyi egye- 
temebe, egy orszagban ^ Portugaliaban - pedig a muszaki egyetemebe. Onallo test- 
nevelesi foiskola a fejlett europai orszagok koziil csak Norvegiaban es Svedorszag¬ 
ban, tovabba Nemetorszagban van (a kolni Deutsche Sporthochschule, de 47 egye¬ 
tem is rendelkezik testnevelesi fakultassal), a tobbi orszagban e kepzes az egyetemek 
szervezeti keretei kozott folyik. 

A volt allamszocialista orszagok felsooktatasi intezmenyrendszere fejlodesenek jel- 
lemzo vonasa — a szovjet modellnek megfeleloen - a specializalt egyetemi szintu 
intezmenyek letesitese volt. A kepzesi agak es a tudomanyagak szeles koret felolelo 
multidiszciplinaris egyetemek — nehany kiveteltol eltekintve — ezekben az orszagok- 
ban nem alakultak Id (sok esetben meg a meglevo egyetemek es muszaki egyetemek 
egyes fakultasait is kiilon egyetemekke szerveztek), sot a letrejott specializalt intez¬ 
menyek kepzesi profilja is csak a megfelelo kepzesi ag egy reszere korlatozodott. A 
kivetelek koze tartoztak egyes jugoszlaviai, NDK-beli es roman egyetemek. A rend- 
szervaltozas utan tovabbra is szeles kepzesi profilu a „kis” Jugoszlavia, Horvatorszag 
es Szlovenia tobb egyeteme (sot a kesobbiekben targyalando integraciok eredmenye- 
kent e ket utobbi orszag egyetemeinek kepzesi profilja tovabb szelesedett). Magyar- 
orszagon csak a Miskolci Egyetem, a Veszpremi Egyetem es a Kossuth Lajos Tudo- 
manyegyetem kepzesi profilja boviilt, ugyanakkor az uj cseh es roman egyetemek 
koziil jo nehany csak 2—3 fakultassal rendelkezik. 

Az egyetemi szektor fejlodesevel kapcsolatban megemlitendok meg egyreszt az egye¬ 
temek belso szervezetenek valtozasai, szamos orszagban a hagyomanyos fakultas-rend- 
szer helyett a department-strukturara valo atteres, masreszt pedig — az egyetemeken 
folyo tudomanyos kutatomunka novekvo sulyaval, jelentosegevel is osszefuggesben — 
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az egyetemek szervezeti keretei kozott mukodo kutatointezetek szamanak novekede- 
se; e fontos kerdesekkel azonban e tanulmany kereteben reszletesebben nem tudunk 
foglalkozni. 

A felsooktatas intezmenyhalozatanak problemai 


Az a korulmeny, hogy a dualis intezmenyrendszer kialakulasa, a non-university szek- 
tor kiepiilese a felsooktatas expanziojanak, a hallgatoletszam nagyaranyu novekede- 
senek koriilmenyei kozott viszonylag rovid ido alatt es lenyeges mertekben nem uj 
objektumok epitesevel, hanem a korabbi, tobbnyire kis kapacitasu szakoktatasi in¬ 
tezmenyek bazisan ment vegbe, azt jelentette, hogy jo nehany orszagban tulzottan 
nagyszamu felsooktatasi intezmeny jott letre. Az uj intezmenyek letesitese soran sza- 
mos orszagban a felsooktatas intezmenyhalozatanak, regionalis strukturajanak, az 
intezmenyek teriileti megoszlasanak aranyosabba tetelere iranyulo torekvesek is erve- 
nyesiiltek; ez is hozzajarult az intezmenyek szamanak novekedesehez. A felsooktatasi 
intezmenyek nagy szamanak, az intezmenyhalozat szettagoltsaganak mind a kepzes 
szinvonalat, mind gazdasagossagat kedvezotleniil befolyasolo kovetkezmenyeit figye- 
lembe veve tobb orszag oktatasi kormanyzata a kesobbiekben az intezmenyek szama¬ 
nak csokkentesevel az intezmenyhalozat raciondlis dtalakitdsdra torekedett. 
fgy pi. az Egyesult Kiralysagban a 164 College of Education-t a 70-es evek kozepen reszben 
a further education szektor mas intezmenyeivel egyesitettek, reszben szelesebb kepzesi pro- 
filu College of Higher Education-ne szerveztek at, reszben megsziintettek. A Nemet Szo- 
vetsegi Koztarsasagban a Padagogische Hochschule-k tiilnyomo reszet a 80-as evek elso 
feleben az egyetemekhez csatoltak (pedagogiai fakultaskent vagy a „Fachbereich mit Fach- 
bereich” megoldas alkalmazasaval), jelenleg mar csak Baden-Wiirttembergben mukodnek 
pedagogiai foiskolak. Hollandiaban a hogeschool-ok szamat az un. STC-programnak meg- 
feleloen, e foiskolak osszevonasaval az 1985/86. tanevi 432-rol 1990/91-ben 296-ra, 1994/ 
95-ben pedig 81-re csokkentettek, Norvegiaban a 98 Distrikthogskole-t 1994-ben 26 fois- 
kolava szerveztek at, es Finnorszagban is az emlitett 22 szakfoiskolat 85 korabbi felsofoku 
szakiskolabol alakitottak ki. Nemetorszagban az uj tartomanyok 54 intezmenybol alio in¬ 
tezmenyhalozatanak koncentralasara torekedtek: az egy varosban mukodo felsooktatasi in- 
tezmenyeket - a Humboldt Universitat es a muveszeti foiskolak kivetelevel - egy inteZ- 
menybe integraltak (ily modon tobb uj egyetemet letesitve), negy intezmenyt pedig meg- 
szuntettek. Annak kovetkezteben azonban, hogy az uj tartomanyokban a szakfoiskolai ha- 
lozat kiepftese - osszesen 27 Fachhochschule-t es 7‘Verwaltungsfachhochschule-t hoztak 
letre - csak kisebb reszben tortent a korabbi muszaki foiskolak atszervezesevel, tovabba 
nehany nem allami foiskola is letrejott, a felsooktatasi intezmenyek szama vegtil is 67-re 
nott. Felteheto, hogy a kovetkezo evekben nehany mas fejlett europai orszagban is riapi- 
rendre fog keriilni az intezmenyhalozat isszeru atalakftasanak, koncentralasanak kerdese. 
A volt allamszocialista orszagok tobbsegeben a felsooktatasi intezmenyek szama¬ 
nak novekedese - a hallgatoletszam nagyaranyu emelkedesevel osszefiiggesben - mar 
az 50-es evek elejen megkezdodott, es a legnagyobb merteku — elsosorban a 60-as 
evek elso feleben tortent „nagy ugras” kovetkezteben — Magyarorszagon volt. A rend- 
szervaltozast kovetoen a felsooktatasi intezmenyek szama Lengyelorszagban es Ro- 
maniaban - mint arrol az elozoek soran mar emlites tortent — lenyegesen novekedett. 
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Hazankban az 1990 utan de jure a felsooktatas korebe tartozo novekvo szamu egyha- 
zi egyetemmel es foiskolaval, valamint nehany uj alapitvanyi foiskolaval egylitt az 
intezmenyek szama - es az intezmenyhalozat szettagoltsaga - tovabb nott; az 1993. 
evi felsooktatasi torvenyt modosito 1996. evi LXI. torveny e szettagoltsag csokkente- 
se, az intezmenyek integraciojanak megvalositasa erdekeben fontos rendelkezeseket 
tartalmazott. A felsooktatas intezmenyhalozatanak racionalis atalakitasaval kapcso- 
latban figyelemremeltok a Horvatorszagban es Szloveniaban tortent valtozasok: Hor- 
vatorszagban a vise skole-kat az egyetemekhez csatoltak, Szloveniaban pedig — ahol 
korabban 27 felsooktatasi intezmeny mukodott - valamennyi foiskolat, vise skole-t, 
valamint a muveszeti akademiakat a ljubljanai es a maribori egyetembe integraltak. 
Nehany valtozas tortent Csehorszagban is az intezmenyhalozat esszerusitese erdeke¬ 
ben: ot varosban az ott mukodo felsooktatasi intezmenyek szervezeti egyesitesevel uj 
egyetemeket hoztak letre. 


A felsooktatas jovobeni optimalis intezmenyhalozatanak kialakftasa rendkiviil nehez 
feladatot jelent az egyes orszagok oktataspolitikaja szamara. Ez ugyanis a felsooktatas 
strategiai tervezesenek szerves reszekent szamos tenyezo — a felsofoku tanulmanyok 
folytatasara iranyulo tarsadalmi igenyek, a munkaeropiaci elorejelzesek, a szemelyi es 
targyi feltetelek, a felsooktatas mukodesere fordfthato anyagi eszkozok — alapos elem- 
zeset igenyli, a lehetosegekhez kepest hosszabb idotavra kiterjedve, mind az orszagos, 


mind a regionalis igenyeket szamitasba 
natos konszenzust is megteremtve. 
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